BEARING PLATES
SAFE RESISTANCE IN THOUSANDS OF POUNDS
Wall Bear-Tin|' Inches	Bearing Plates		Pressure in Pounds per Square Inch									
	Length Inches	Width, Inches	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
4	4	4	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4
4	4	6	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6
4	4	8	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	8.0	9.6	11.2	12.8
6	6	6	2,7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
6	6	8	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	12.0	14.4	16.8	19.2
6	6	10	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
8	8	8	4.8	6.4	8.0	9.6	11.2	12.8	16.0	19.2	22.4	25.6
8	8	10	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0
8	8	12	7.2	9.6	12.0	14.4	16.8	19.2	24.0	28.8	33.6	38.4
10	10	10	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	25.0	30.0	35.0	40. 0
10	10	12	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0
10	10	14	10.5	14.0	17.5	21.0	24.5	28.0	35.0	42.0	49.0	56.0
12	12	12	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2	28.8	36.0	43.2	50.4	57.6
12	12	14	12.6	16.8	21.0	25.2	29.4	33.6	42.0	50.4	58.8	67.2
12	12	16	14.4	19.2	24.0	28.8	33.6	38.4	48.0	57.6	67.2	76.8
14	14	14	14.7	19.6	24.5	29.4	34.3	39.2	49.0	58.8	68.6	78.4
14	14	16	16.8	22.4	28.0	33.6	39.2	44.8	56.0	67.2	78.4	89.6
14	14	18	18.9	25.2	31,5	37.8	44.1	50.4	63.0	75.6	88.2	100.8
14	14	20	21.0	28.0	35.0	42.0	49.0	56.0	70.0	84.0	98.0	112.0
16	16	16	19.2	25.6	32.0	38.4	44.8	51.2	64.0	76.8	89.6	102.4
16	16	18	21.6	28.8	36.0	43.2	50.4	57.6	72.0	86.4	100.8	115.2
16	16	20	24.0	32.0	40.0	48.0	56.0	64.0	80.0	96.0	112.0	128.0
16	16	22	26.4	35.2	44.0	52.8	61.6	70.4	88.0	105.6	123.2	140.8
18	18	18	24.3	32.4	40.5	48.6	56.7	64.8	81.0	97.2	113.4	129.6
18	18	20	27.0	36.0	45.0	54.0	63.0	72.0	90.0	108.0	126.0	144.0
18	18	22	29.7	39.6	49.5	59.4	69.3	79.2	99.0	118.8	138.6	158.4
18	18	24	32.4	43.2	54.0	64.8	75.6	86.4	108.0	129.6	151.2	172.8
20	20	20	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0	120.0	140.0	160.0
20	20	22	33.0	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	110.0	132.0	154.0	176.0
20	20	24	36.0	48.0	60.0	72.0	84.0	96.0	120.0	144.0	168.0	192.0
20	20	26	39.0	52.0	65.0	78.0	91.0	104.0	130.0	156.0	182.0	208.0
22	22	22	36.3	48.4	60.5	72.6	84.7	96.8	121.0	145.2	169.4	193.6
22	22	24	39.6	52.8	66.0	79.2	92.4	105.6	132.0	158.4	184.8	211.2
22	22	26	42.9	57.2	71.5	85.8	100.1	114.4	143.0	171.6	200.2	228.8
22	22	28	46.2	61.6	77.0	92.4	107.8	123.2	154.0	184.8	215.6	246.4
24	24	24	43.2	57.6	72.0	86.4	100.8	115.2	144.0	172.8	201.6	230.4
24	24	26	46.8	62.4	78.0	93.6	109.2	124.8	156.0	187.2	218.4	249.6
24	24	28	50.4	67.2	84.0	100.8	117.6	134.4	168 0	201.6	235.2	268.8
24	24	30	54.0	72.0	90.0	108.0	126.0	144.0	180.0	216.0	252.0	288.0
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